Józef Wójcicki + 


OBYWATEL NOWEJ WSI 


przeżywszy lat 65, po długiej 1 dolegliwej chorobie, opatrzony sw. Sa- 
kramentami w dniu. 13 Czerwca 1878 r. rozstał się z tym światem. 


Pogrążona w żalu żona wraz z synem zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wy- 
prowadzenie zwłok w dniu 15 b. m. t. j. w Sobotę o godz. 10 przed południem z Nowej Wsi Nr. 43 


do kościoła parafialnego na Piasku, po odprawionem zaś nabożeństwie na cmentarz. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


